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Mor inż. Tadeusz 


DUSZ 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIĘC I DZIADZIO 


WIELOLETNI KIEROWNIK WYDZIAŁU MECHA- 
NICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DLA PRACUJĄ- 
CYCH W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 61, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 24 listopada 1980 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie w czwartek dnia 27 bm. o godz. 9.15 

w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym na- 

stąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 

czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA. 


